Service funébre. 


Le 23 février à dix heures aura lieu dans l’église 
catholique de Zurich un service funèbre pour honorer la 
mémoire du général polonais Comte Bosak-Hauké, mort 
glorieusement sur le champ de bataille près de Dijon le 
21 janvier. Une oraison funèbre sera prononcée par un 


ecclésiastique français. 


Zurich, le 20 février 1871. 


La Direction des Obsèques. 


